SI MILARITY/DIFFERENCE TEST 
LETTER CODE 


VERGE 
B&H Full 
B&H Lights 
B&H DUL 
Verge 


Menthol Non-Menthol 
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G 

I 

N 


K 

H 

M 

J 


DUL 

B&H Full 
B&H Lights 
B&H Ultra 
DUL 


L 

G 

I 

P 


K 

H 

M 

R 
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